116) Dans le plan muni d'un repere, on a représenté 
quatre droites d,, dz, dy et da. 


Par lecture graphique déterminer l’équation réduite 
de chacune d'elles. 
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O Dans chacun des cas suivants, déterminer l’&qua- 


tion réduite de la droite D passant par le point A et de 


coefficient directeur m. 


1.m=2 et A(-2;4 2. m=-3 et A(3;2) 


3.m=0 et a(6:3) 
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O Dans chacun des cas suivants, déterminer l’ équa- 
tion réduite de la droite (AB). 

1. A(1;-7) et B(-3;9) 2. A(-2;4) et B(-2;-3) 
3. A(-3;-3) et B(5;-3) 4. A(-2;-2) et B(5:5) 
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[20] Dans le plan muni d’un repère, on considère les 
trois points suivants : 

A(1;4), B(4;-1) et C(-1;0) 

1. Déterminer l’équation réduite de la droite (AB). 
2. Déterminer l'équation réduite de la droite d paral- 
léle à (AB) passant par C. 
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ED On considère la fonction f définie sur R par : 
f(x)=-2x2+5 

1. a. Montrer que, pour tout réel h #0, le taux de 

variation de f entre 4 et 4+ h est t(h)=-2h-16. 

b. En déduire que la fonction f est dérivable en 4 et 

préciser la valeur du nombre dérivé de f en 4. 

_2. Montrer que la fonction f est dérivable en -1. On 

précisera alors la valeur de f’(-1). 
| 3. Retrouver ces résultats avec la calculatrice. 
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E) Soit la fonction g définie sur ]0;+e[ par: 


8(2)=7 


1. Montrer que, pour tout réel non nul h> —1, le taux 
de variation de g entre 1 et 1+h est égal a: 
3 
h)=-— 
= 74 
2. En déduire que la fonction g est dérivable en 1 et 
préciser la valeur de g’(1). 


3. Retrouver ce résultat avec la calculatrice. 
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